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Vierte Verordnung 

zur Änderung der Erläuterungen zum Deutschen Zolltarif 1963 

Vom 8. Juni 1964 

Auf Grund des § 78 Abs. 2 des Zollgesetzes vom 14. Juni 1961 (Bundes- 
gesetzbl. I S. 737), zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur Änderung 
des Zollgesetzes vom 25. März 1964 (Bundesgesetzbl. I S. 245), wird ver¬ 
ordnet: 

§ 1 

Die Erläuterungen zum Deutschen Zolltarif 1963 (Verordnung über 
Erläuterungen zum Deutschen Zolltarif 1963 vom 8. Oktober 1963 — Bun¬ 
desgesetzbl. II S. 1299) in der zur Zeit geltenden Fassung werden nach 
Maßgabe der Anlage geändert. 

§ 2 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 
4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 89 des Zoll¬ 
gesetzes auch im Land Berlin. 

§ 3 

(1) Diese Verordnung tritt am fünften Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 treten in Kraft 

1. die Änderung der laufenden Nummer 1 der Anlage zu § 1 mit 
Wirkung vom 1. Februar 1964; 

2. die Änderungen der laufenden Nummern 3 und 5 der Anlage zu 
§ 1 mit Wirkung vom 24. März 1964. 

Bonn, den 8. Juni 1964 

Der Bundesminister der Finanzen 
Dr. Dahlgrün 
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